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LES ROSES. 
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ROSA REDUTEA ' 0 

(Glauca. V oyez ci-aprés, page loa, var. t>.) 

LE ROSIER REDOUTÉ 

a Feuxlles glauques. 

DESCRIPTION. 

Ce bel arbuste s eleve a la hauteur de trois pieds ou environ. 
Les rameaux de l’année sont couverts d’aiguillons nombreux, 
presque droits, inégaux et rouges. Ceux des années precedentes 
sont munis d’aiguillons jaunátres et persistants. Les feuilles 
se composent de cinq ou de sept folióles ovales-pointues, 
glabres, d’un verd glauque, simplement dentées, plus ou inoins 
recouvertes d’une teinte rose en-dessous; elles sont supportées 
par des pétioles munis de deux ou de trois petits aiguillons, 
ayant á leur base des stipules colorees, trés-entiéres, glandu- 
leuses au sorarnet. Les fleurs disposées par deux ou par trois 
á l’extrémité des ramuscules qui croissent le long des rameaux 
principaux , sont portees par des pédoncules bispides, rou- 
geátres, munis á leur base de bractées ovales-pointues. Le 
tube du cálice est ovoide, un peu globuleux, glabre et teint 
en rose. Corolle de cinq pétales blancs, mais laves de rose, et 
vergettés de petits points d’un rouge foncé, intérieurement 
et á leur sommet seulement; ces mémes pétales rayés á l’ex- 
térieur de deux ou de trois bandes longitudinales et rougeátres. 


(i) Rosa Redutea, seu descriptio novae speciei generis Rosae dicata P. J. Redouté 
eximio florum pictori,a Claud. Ant. Thory, cum fig. aeneá pictá. Parisiis, Hérissant 
le Doux, 1817, in-8°, 7 pages (figure en noir). 

























































































































































































